DBX F900A PARTS LIST 


PART NO# 

DESCRIPTION 

COST 


32-2107 

CONN/15 PIN, FEMALE FOR F900A 

8.24 


32-2120 

C0NN/6PIN , FEMALE FOR F900A 

6.72 


32-2109 

V 

BARRER/STRIP CONN. 10 PIN 

5.52 


36-0066 

POWER CORD FOR F900A 

5.00 


38-0201 

SWITCH/POWER F900A 

9.88 


44-0128 

BUTTON CAP/POWER SW.(BLK) 

.85 


44-0129 

SWITCH/VOLTAGE 

4.56 


28-3318 

CARD GUIDE(LARGE 2 PER UNIT) 

1.04 


28-3317 

CARD GUIDE ( SMALL 18 PER UNIT) 

.44 


26-0029 

POWER TRANSFORMER 

111.84 

pry 

38-0208 

POWER SUPPLY /COMPLETE WITH CHASSIS 

247.94 


12-6145 

POWER SUPPLY PC ASSY 

77.86 


80-6145-A 

POWER SUPPLY PCB RAW 

14.84 


80-6146-A 

MOTHER BOARD RAW 

48.00 


10-3713 

TOP COVER F900A 

N/A 


10-3639 

BOTTOM- COVER F900A 

N/A 


10-3640 

RIGHT PANEL « 

N/A 


10-3641 

LEFT PANEL 

N/A 


10-3642 

POWER SUPPLY CHASSIS 

N/A 


10-3644 

REAR PANEL 

N/A 



